PAULINA z Roszów WRONSKA 


przeżywszy lat 31, po krotkiéj a dolegliwćj chorobie, dnia 


15 Sierpnia 1871 r. zasnęła w Bogu. 


¿q mm Z Z RZE 


W smutku pogrążony małżonek z 3giem dzieci, zaprasza Krewnych, Znajomych oraz pobożną Publiczność na wy- 
prowadzenie zwłok w dniu 17 b. m. t. j. we Czwartek o godzinie 6 wieczór z domu N. 31 przy Rybakach, na miejsce 


wiecznego spoczynku. 


Kraków. — Drukarnia Uniwersytecka 1871. 


